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1. AZALPENAK 

Baserritar batek korronte elektrikoa lapurtzen ari da espira batekin. 
Hau lortzeko, kablean intentsitate bat egon behar da eta intentsitate 
horrekin eremu magnetiko bat sortuko da espira eta kablearen artean. 
Iturria korronte alternoaz elikatuta dagoenez eta fluxua aldatzen ari 
denez denboran zehar lind agertuko da. 

Baserritarrakjarri duen espira eta eroalea paraleloakjarri behar 
ditugu ondo induzitu daitezen. Espira eta kablearen arteko distantzia 
egokia izan behar da, kablea infinitutzat hartu dezagun, eta onekin 
kalkuluak ongi egiteko. 



2. BARIABLEEN AZTERKETA 

• lot ^ lindt 

lo iturria denez gero, handiagoa bada eremu magnetikoa 
handiagoa izango da, beraz lind gehiago izango du. 
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Espiraren azalera handitzen baldin badugu lind handiagoa 
izango da, zeren eta leku gehiago izango du eremua sartzeko. 

• dt ^ lindi 
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Kablearen eta espiraren distantzia handitzean lind txikiagoa 
izango da, gehiago kostatuko zaio bien artean konexioa egotea. 
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Oszilazioa ere aldatu daiteke, eta handitzen baldin badugu 
fluxua handitu egingo da denborarekiko eta honez gero indar 
elektroeragilea ere handituko da. 



3. KALKULUAK 
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Hari infinituaren ekuazioa^. 
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EktiMzio DSQ kouEla ^erotz^tz da, 
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4. DIMENTZIONALKI HOMOGENEOA 
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wt = S ^-5=1 

b = m 
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X = 7n 
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5. BALDINTZAK 



Baldin eta d » a: In 
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Bi eratara azaldu dezakegu: distantzia oso handia edo a oso txikia: 

• Oso urrun daudenez ez dute eremu magnetikoa beraien 
artean sortzen. 

• Distantzia mantenduz "a" txikiagoa egiten badugu hari baten 
moduan jokatuko du, eta honen ondorioz ez da egongo 
azalera bat, non korronte induzitu egotea. 



Baldin eta a » d: In [^^1 ^ InO = indetErminatua 



• Honekin konprobatu dezakegu a anditzen dugunean haria ezi 
dugula infinitutzat hartu eta kalkuluak egiterakoan arazoak 
izango genituela. 



6. KONPROBAKETAK BARIABLEAK KALKULUEKIN 

Formula atera osteon konprobatuko dugu 2. Ataleon egin ditugun 
suposaketok onak diren: 

• lohanditzerakoan,formulan biderkotzen ari do orduan lind 
honditzen da. 

• Azalera honditzerakoan bi zotitan bonatu behor dugu. 
Lehenengo b atola honditzerakoan boito ere biderkotzen ori 
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da, eta a atala logaritmo nepertarraren barman dagoenez 
gero eta handiagoa bada lind handiagoa izango da. 
Distantzia handitzerakoan logaritmoa txikituko da beraz 
biderketa egiterakoan lind txikituko da. 



7. AZALPEN GRAFIKOAK 

Oraingoan grafikoki adieraziko dugu fluxuaren eta seinalearen 
aldaketa: 

Seinalea oszilatzerakoan, fluxu aldaketa bat egongo da eta 
seinalearen anplitudea handitzen badugu lind gehiago lortuko dugu. 
Fluxu aldaketa handiagoa izango delako. 




• 0-tik, ^/j-ra eta ^^/2-tik,2ir-ra seinalea 
fluxua 
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^/2-^\K /2~^^ seinalea 
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Korrontea jarriko dugu eskumara doala. 



I, kurbaren zatia gora 



doanean gu korrontearen aurkako indar bat egin beharko dugu, 
fluxuaren berakada pairatzeko. Eta alderantziz gertatzen denean, hau 
da, bera doanean, konpentsatu beharko dugu berakada eta 
korrontearen norabidea berdineko indarra egin beharko dugu. 
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